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雨 只 效力 和 良好 的 单 管 机 

肖 合 郊 村 应 用 的 收 香 机 

傅 话 器 之 器 能 

一 只 有 趣 的 电 三 椒 各 机 
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摩登 真空 管 的 稳 路 ”_ 


(一 ) 了 甸 屏 二 租 三 极 管 及 名 大 一 概 秘 标 管 【25-S;55,75,k5， 
2A6;60C7;6B7;2B7 余 。) 的 自动 控制 香 量 粮 路 

过 去 一 般 收 鞋 机 ; 大 多 数 是 探 用 可 释 耗 阻 ， 以 人 工 移 动物 来 
控制 音量 强 弱 的 。 过 二 种 设备 ， 通 称 之 作 人 工控 制 香 量 器 。 收 埋 
楼 称 路 ， 比 谈 简 单 些 可 是 收受 香 量 的 高 低 ， 控 制 起 来 ， 极 乱 麻 
烦 ， 风 他 人 意 。 因 短 寺 楼 ， 近 求 的 收 告 机， 多 改 用 自动 控制 普 量 
的 装 蔷 ， 蕊 特 弄 的 链 屏 二 极 三 本 凌 空 管 到 刍 屏 二 屋 天 入 管 等 ”和 
贷 吉 项 工作 。 

人 攻关 是 六 作用 :下 让 记 机 向 本 了 。 图 内 用 的 其 空 管 


篇 链 屏 二 极 及 五 夭 和 87 或 2B7 





6B7 。 芝 稳 凌 空 管 
“， 是 将 键 屏 二 极 管 及 
污 栎 管 合 在 一 起 ， 大 
家 共用 一 稍 队 标 。 链 
屏 二 极 管 用 作 检 波 器 
及 自动 控制 悍 量 里 置 埋 引 
; 斑 柏 警 用 作 低 遇 放 记 
大 如 图 示 三 要 管 的 

公 屏 违 在 -- 起 ， 他 端 

抵 过 中 间 过 波 釉 压 器 ”家 简 
次 家 线圈 及 500;000 
欧姆 耗 阻 控制 器 接地 控制 器 专 

o 田 天 线 受 入 的 高 过 了 

波 ， 帮 过 楼 波 器 挤 成 入 一 轿 

中 间 通 波 ; 放大 和 后， 四 磷 压 器 T 山 进 过 6B7 的 公房 ， 耶 以 萎 流 。 
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当 和 经 过 整流 作用 的 低 过 波 电流 流 过 500;000 欧姆 耗 阻 的 时 候 ， 形 
成 一 个 相当 值 的 电 历 。 蓄 及 因 短 电子 流动 的 路 向 是 由 (1) 向 〈2) 
》 因 此， 在 (D) 所 旦 的 电压 对 (2) 讲 是 负 的 。 换 鞋 之， 对 地 苹 亦 
是 负 的 。 此 种 负电 礁 用 作 6B7 前 面 的 磷 波 器 及 中 间 遇 波 放 大 器 其 
空 管 的 机 各 。( 棚 极 负 电压 ) 过 伴 一 来 ， 构 成 了 一 个 自动 控制 香 量 
的 装 什 。 

假使 由 天 粮 受 进 的 信 吴 果 是 营 的 ， 层 进 到 6B7 的 中 间 轴 波 杰 
同样 的 是 绚 的 ， 帮 过 整流 作用 的 低 过 波 电流 亦 绚 ，(1) 对 於 地 所 
旺 的 负电 压 高 ; 6B7 前 面 天 只 芙 空 管 所 受 的 机 御 大 ， 扶 空 管 放 大 
傈 数 减 少 〈 因 需 磷 波 器 或 中 间 遇 波 放 大 器 的 其 窑 管 多 篱 可 磷 放 大 
傈 数 管 。) 山 进 6B7 的 中 间 遇 波 信号 自动 的 改 勇 。 反 言 之 ， 由 天 
多 受 浴 的 信号 是 能 的 ， 肢 进 到 6B7 的 中 间 过 波 亦 同 样 的 是 弱 ， 而 
GL) 时 於 地 所 呈 的 负电 有 故 低 ，6B7 前 面 天 只 凌空 警 所 受 的 棚 往 小 
， 凌空 管 放大 傈 数 加 多 ， 恺 进 到 6B7 的 中 间 明 波 信 线 自动 的 加 
o 似 此 ， 埋 量 的 核 出 ， 可 以 自动 的 亿 正 绚 能 。 

同时 ，6B7 其 安 管 其 他 一 部 五 酸 管 的 控 攀 ， 圳 在 500;000 网 姆 
耗 阻 的 某 一 定点 ; 力 可 以 多 得 一 适宜 的 成 理 遇 波 电 有 故 ， 纸 由 五 极 
管 予 以 放大 ”再 慷 至 蕊 理 尝 波 放 大 器 ， 或 扬声器 略 出 。 
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(两 ) 全 的 

第 二 图 (四 ) 是 5 鞭 空 管 的 入 路 ，( 乙 ) 是 75 趴 窑 管 的 入 路 ，《 

两 ) 是 85 凌 安 管 的 乏 路，( 本 ) 亦 需 85 贯 空 管 的 义 路 ， 其 与 ( 丙 ) 不 
同 着 ， 篇 双 屏 二 极 管用 作 全 波 整 流 。 





杨 秀 训 女士 本 月 三 日 晚 在 中 央 广 播 电 右 播音 时 留影 
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四 十 公 尺 短波 发 报 机 w， 
构造 易 1 “射程 这 ! 
最 和 通 父 初 步 业 余 家 试验 之 用 
) 史 阁 

近代 欧美 业余 扰 闵 电 家 ， 风 起 去 潘 ， 而 短波 通 认 之 能 发 迷 如 
今日 ， 业 族 家 实 开 其 端 。 至 蕉 天 鼎 之 参加 ， 早 湾 地 震 之 救济 ， 特 
罚 新 闻 之 传 甫 ， 亦 莫不 有 业 你 家 之 综 中 各 。 理 国 白 国民 政府 成 立 
以 来 ， 百 刻 渐 提 ， 插 入 电 事业 之 进步 ， 亦 一 日 千里 ， 惟 以 赤 菲 肆 
虞 ， 野 心 家 时 愤 瑟 测 ， 以 和 致 国家 行政 ， 和 需 杜 渐 防 并 计 ， 不 得 不 功 
分 访 惯 ， 而 我 缆 望 眼 欲 穿 之 业 条 人 条例 ， 渤 钨 对 布 之 消息 也 。 惧 事 
在 人 乱 ， 苟 我 缆 业 余 家 ， 体 国家 之 法 律 ， 养 健全 之 人 格 ， 具 忠勇 
之 意志 ， 有 秦 关 之 精 冲 ， 共 公 儿 之 忠 ， 作 业 父 之 探讨 ， 使 技术 道 
德 ， 均 至 完美 。 则 当 此 这 东风 去 不 测 之 秋 ，-- 旦 国家 有 事 ， 挺 身 
而 出 ， 必 能 有 所 页 献 ， 而 过 我 性 之 志 显 也 。 

作者 服务 钨 烷 电 界 有 年 ， 公 父 之 暧 ， 每 过 作业 人 聊 之 试验 。 数 
索 特 之 电力 ， 印 能 飞越 重洋 ， 与 欧美 业 你 家 晤 谈 一 宝 ， 其 奇 趣 有 

车 语 所 能 形 容 者 。 我 国 幅 贺 广大 上 想 不 乏 同好 ， 敢 以 经 验 所 得 
， 逐 期 发 到 ， 聊 作业 舱 同 志 之 一 助 云 耳 。 

业 父 家 之 能 成 功 ， 告 企 长 期 忍耐 ， 再 研究 ， 尤 注重 蕉 惯 始 
， 蔷 将 来 之 一 切 避 恒 ， 均 典 镶 始 有 关 好 。 作 者 有 曝 於 此 ， 故 旗 介 
绍 者 ， 多 餐 详 组 之 考虑 ， 以 唱 淡 不 岐 途 。 今 以 最 优良 之 “四 十 公 
- 尺 短 波 发 根 机 ” 先 境 烛 介 绍 愉 读者 ， 亦 色 民 始 之 意 也 。 

(二 ) 绿 路 

短波 发 报 机 昔 号 之 优良 ， 不 在 强大 ， 而 在 稳定 清晰 。 和 欲 使 小 

电力 发 报 机 传 射 迁 带 ， 疙 筑 注意 此 黑 。 据 作者 之 经 驴 ， 以 推 式 
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和 需 最 佳 。 主 振 放 大 式 ， 踏 亦 能 使 香 呈 稳 定 ， 然 构 尘 较 繁 ， 不 宜人 讼 
初步 之 试验 ， 故 本 篇 仍 探 用 推 的 式 乏 路 也 。 





(三 ) 另 件 襄 明 
污 宏 管 一 一 RCA45 两 员 或 31 两 只 
Ci 一 一 。0005MED 抱 称 优 和 良 之 可 楼 储 电器 


C, 一 一 .00035MFD 可 过 储 电 咒 

Ca 一 一 .OLMFD 有 云母 移 黎 小 储 电 器 

Ri- 一 -50;000 _OHM 固定 耗 阻 ， 如 用 RCA3I 号 趴 窑 
管 则 用 10;000 OHM 者 

R。 一 一 50 OHM 中 心 在 阻 ， 如 急 相 当 者 可 购 二 可 用 阻 
力 统 ， 准 薄 觅 板 上 自 线 之 。 

T -一 一 用 蕊 时 紫 饮 管 ， 在 工 邑 时 之 线 管 上 线 作 圈 ， 然 后 
取 下 将 雨 端 及 中 心 点 敲 易 各 鲜 一 小 孔 ， 装 :- 
揪 焉 。 

L:- 一 -用 二 十 作 关 称 在 外 径 一 时 之 胶管 上 线 四 十 圈 ， 
和 下心 及 两 端 各 装 一 播 显 。 

REFC 一 一 用 三 十 从 号 乏 ， 在 年 对 腰 营 主线 四 琅 圈 。 

天 RY 一 一 电 键 一 只 
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此 外 四 脚 原 准 炊 座 两 只， 螺 和 若 干 划 须 备 千 从 安培 考 一 只 ， 
以 作 调 整 蛙 疯 察 之 用 。 此 去 可 串联 从 高 压 电 正极“ 
(四 ) 装 蔷 
用 长 一 尺 寅 六 寸 之 肋 板 一 志 ， 将 LiyCi) 姓 座 )C>)Lz， 由 左 
兆 起 依 匀 排列， 其 余人 咎 件 可 随 剖 ， 惟 以 接 乏 短篇 宜 ， 屏 路 须 用 较 
粒 之 接线 ，( 干 匹 史 添 包 各 ) 屏 路 棚 路 之 接 义 须 速 郁 ， 尤 总 平行 ， 
各 久 护 羡 生 开 粗 心 校对 两 三 次 乱 要 。 





《五 ) 电 力 供给 
( 甲 ) 交 流 
二 
了 -一 电源 帮 嘻 器 


驳 流 一 -RCA 80 
L 一 一 30 HENRY;100M,A。 
C 一 一 SMED 和 电流 储 电器 
癸 必 用 亚 美 三 号 砂 钢 片 呈 至 五 十 五 公 厘 厚 。 
-初级 乏 圈 用 二 十 五 线 洪 包 帮 线 1034 图 
次 执 义 轿 

2.5V 用 十 四 号 缚 六 11。75 图 

5V 用 十 六 号 粮 线 23.5 轿 
300V 用 二 十 信忠 称 纺 2820 圈 ， 中 心 抽出 分 头 。 
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注意 ! 〈 鲁 必 略 有 损失 ， 可 加 百 分 之 五 图 锌 偿 之 ) 
。 以 上 指 用 ROA 全 号 叶 空 管 时 通用 
( 乙 ) 丰 流 
高 压 用 45V 了 B 电 四 只 时 联 
炊 秋 用 窑 氟 电池 或 2V 茧 电池 ， 如 用 十 节 1.5Y 贺电 地， 出 
应 加 一 10-OHM 之 可 磷 耗 了 咀 ， 或 3 一 OHM 之 固定 耗 阻 。 
以 上 傈 指 用 RCA 31 号 中空 管 时 通用 之 。 
CX) “调整 
将 电源 楼 上 发 报 机 ， 用 电表 量 得 炊 秋 电厂 钴 褒 。 再 将 惧 窑 管 
插 上 。 四 十 米 之 波长 ， 可 将 C， 旋 至 六 十 度 左右 。 再 旋 动 C。 至 
相当 程度 。 则 昂 千 分 安培 表 突 然 降落 ， 印 需 发 生 振 温 之 表现 。 用 
波长 才 集 近 工 ; ， 赤 悉 旋 动 ， 至 详 振 时 波长 帮 上 之 小 烘 泡 序 发 亮 
， 斯 时 可 校对 波长 表 之 图 才 ， 如 不 需 四 十 米 ， 可 再 行 加 长 或 减 短 
，( 序 增 减 C， 之 储 电 是 ) 务 使 从 乱 四 十 米 ， ， 鞭 此 和 需 业 余 之 波长 自 
也 。 
注意 (波长 表 之 奥 沾 及 其 用 法 ， 将 认 下 期 发 到 ) 
(所 ) 天 绿 
得 便 於 时 架 及 调节 ， 探 用 单 根 伺 电 制 。 用 长 62)62 之 十 六 号 
漆 包 义 一 根 ， 雨 端 用 良好 玻璃 纠 徐 ， 在 拖 中 心 8 电 9 吁 处 接 引 入 称 
,引入 义 长 短 不 论 。 在 雕 发射 部 东 三 十 虹 久 内 须 路 下 。 穿 过 册 爸 
及 木板 下 用 交管 稻 入 
天 缚 与 发 报 机 之 配合 ， 探 用 储 电 量 配合 法 ， 用 小 .002MEFD 
云母 移 称 储 电 器 二 只， 一身 接 引 入 称 ， 另 一 端 接 一 夹子 而 夹 认 
T; 上 任何 二 端 三 四 圈 的 地 方 均 可 。 
(和信 ) 天线 输出 之 宙 罕 
将 发 报 机 调整 至 振 强 时 ， 千 共用 培 构 二 二 至 四 十 ， 如 天 粽 次 
上 时， 电 洗 增 高 至 六 七 下 竺 分 安培 > 是 壤 出 最 佳 4 已 熟 罗 电码 
之 业 和 余 同 志 ， 即 可 用 以 作 CQ 之 呼 咋 砍 ， 此 机 在 气候 佳 好 时 可 巡 
欧美 ， 如 在 国内 则 两 千里 距 欣 ， 用 以 优 之 接收 楼 亦 苍 可 化 也 。 
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近 距 琴 无 要 电 通 话 试 验 〈P) 

当 我 们 装 甘 过 了 各 式 的 收 童 机， 好 像 就 感到 有 些 厄 烦 了 。 粮 
是 想 做 只 播 谨 机 来 试 一 下 。 但 是 有 娄 种 原因 ， 往 往 使 得 我 们 不 敢 
去 党 试 : 科 一 是 不 知 试验 播 介 的 规则 ， 怕 干 禁 例 ; 第 二 是 从 收 洗 
机 而 改 到 播音 机 ， 有 些 另 件 非 更 换 不 可 ， 因 此 须 添 多 -- 笔 费用 ， 
在 纸 济 不 巷 寅 符 的 业余 家 ， 必 定 是 要 感到 困 胡 的。 关於 第 一 点 ， 
政府 呈 移 对 不 准 我 们 村 诊 家 在 广播 外 训 插 足 ， 但 在 黎明 以 前 的 十 
三 个 鱼 头 以 内 ， 是 容许 试播 的 ; 所 以 过 一 几 在 目前 ， 间 不 能 算 壳 
困 只 。 关 蕉 第 二 点 ， 的 确 有 些 计 且 ， 炮 得 想 个 方法 ， 把 另 件 改换 
到 极 少 ， 由 收 香 改 到 播 介 的 手 炉 十 俱 便 利 才 行 。 作 者 经 长 期 的 研 
究 奥 坛 验 ， 果 然 能 把 过 问题 解决 了 。 另 件 方 面 ”可 绝 胃 不 改动 ， 
更 改 收 得到 播音 的 手 芒 只 要 把 KIK2 揭 动 一 下 就 行 ， 可 算 便利 
极 了 。 而 且 上 装置 起 来 非常 小 配 ， 芙 空 管 是 用 普通 收 得 用 的 三 极 管 
， 各 种 牌号 都 行 ， 现 在 特需 介 给 读者 ， 丝 将 全 机 各 面 ， 摄 成 照 
片 ， 以 作 时 置 时 之 大考。 本 篇 如 襄 明 方面 ， 仍 嫌 不 有 明 ， 作 者 当 锥 
下 划 定 着 之 0 
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C1 .0005 MED 可 郝 容 电器 

C2 .00025 MED 站 定 棚 极 容 电 名 

C3 0005 MED 可 茹 容 电 器 

C4 .0005 MED 固定 容 电 几 

-RI 5 MEG 柚 漏 - 

R2 100;,000 欧 姆 

LT 五 十 四 图 接地 燥 民 各 上 十 二 轿 丰 分 一 昧 接 天 悉 

2 士民 圈 LI1 及 工 2 此 用 廿 六 颖 漆 包 委 

了 ”改造 之 调幅 低 过 这 十 用 般 腰 器 。 改 造 之 方法 ， 请 阅 
本 刊 逢 一 期 小 经 输 栏 。 

KX1 埋 开 天 


K2 单刀 公 掷 明天 
A+2V 昔 电 闻 ， 如 用 3V 乾 电 ， 须 时 速 三 欧姆 电阻 。 
B+ 检 波 用 22。5V 或 45V， 低 放 及 发 诈 用 45V 或 90V 





用 此 机 收 昔 蛙 ， 哆 K1 拉 坟 不适，K2 捷 通 低 过 率 释 压 器 ， 语 
简 取 下 不 用 。 则 VI 起 普通 之 三 同 路 检 波 ，V2 篇 一 毅 低 遇 素 放 大 
。 其 稳 路 如 第 二 图 。 若 欲 改 禹 发 话 ， 将 K1 接 通 R 2 ，K2 技 通融 从 
) 话 简 插 上 上 。 旭 V1 臣 丛 振 强 管 ，V2 成 篇 海 入 氏 挛 幅 管 ， 正 人 简 琵 
不 取 下 ， 乃 作 短 低 肖 率 扼 制图 之 用 。 话 简 电压 由 A 电 供 答 。 同 时 
将 C3 旋 至 100 度 ， 双 话 简装 记 ， 堆 得 电 波 即 四 天 委 射 出 ， 射 程 可 
过 数 十 蛙 之 逃 。( 实 图 请 阅 第 17 真 ) 
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狠 元 内 的 停 衣 个  、 


情话 足 ， 就 是 电话 中 的 话 价 ， 使 静音 的 波动 ， 秋 成 电 的 笋 化 
的 工具 。 过 蚂 有 -一个 方法 : 可 做 一 个 小 巧 的 傅 疾 器 ， 能 像 装饰 
一 样 的 依 带 在 和 上 。 

做 法 是 这 酝 : 把 用 蔓 而 没有 用 的 把 过 ， 来 做 此 器 的 外 壳 ， 将 
鳅 内 的 机 件 取出 ， 换 装 一 付 晶 体 愈 话 咒 的 仙人 备 ， 外 冕 仍 像 一 只 拥 
镀 ， 钱 普 后 再 做 一 个 锥 策 夹 ， 就 可 以 将 来 备 夹 在 表 服 上。 附加， 
示 其 娠 细 的 构 洪 ， 以 下 党 再 逐步 的 来 说 明 -下 。 


附 。 峡 


他 让 
TREEN SS 
FRR 





赛 独 钱 









开 新 饭 猴 和 粮 电 个 月 尖 


先 做 成 两 个 加 的 木 环 ， 或 爵 木 轩 ， 宽 ， 高 ， 各 狗 四 分 之 一 英 
寸 ， 雨 焉 要 一 大 一 小 ， 便 小 的 光 壳 可 套 入 大 的 环 中 ， 而 不 很 将 。 
吕 到 切实 的 大 小 ， 要 看 所 用 的 鳞 光 而 定 的 ， 最 好 要 使 外 面 的 木 环 ， 
可 以 光 巧 放大 链 壳 中 和 需 度 猎 内 面 的 小 青 ， 可 用 短 的 木 螺 条 使 与 链 
卉 的 底 相连 。 

于 的 蓝 电 ， 原 是 广 物 ， 其 中 的 炭 精 ， 很 可 利用 来 做 个 痰 精 杯 
。 用 句子 锯 下 一 短 恨 ， 中 央 控 思 ， 使 成 杯 状 。 杯 底 穿 一 小 孔 ， 预 
悍 用 螺 和 公休 在 针 壳 底部 。 

裁 取 二 片 平 薄 的 赛 政 玫 ， 或 云母 ， 前 成 图 形 ， 大 小 和 大 木 环 
的 外 径 相 等 加 ， 中 间 用 小 刀 开 一 个 十 字 交 的 槽 和 颖 。 

蔚 找 一 片 很 泗 的 铜 片 ， 裁 成 绝 四 人 之 一 英寸 寅 ， 用 等 於 大 木 
环 的 外 径 的 一 条 长 带 。 中 间 用 极 细 的 钢 秋 精 一 顽 晶 体 ， 如 矿石 机 
中 的 矿石 一 样 ， 将 过 品 体 揪 入 赛 斑 玫 膜 片 的 十 字模 中 ， 便 饮片 条 
和 膜 片 相 贴 ， 唱 体 角 出 在 一 揭 。 

各 物 都 已 做 讲 钱 ， 装 法 已 从 圈 中 可 以 钢 得 。 次 序 是 这样 : 先 
将 痰 精 标 装 上 ， 炊 中 放 些 演习 ， 第 二 样 是 蒜 小 木 环 了 ; 小 木 环 装 
好 和 合 ， 膜 片 和 领 休 晶体 等 的 一 起 装 上。 然后 大 木 环 套 上 ， 将 膜 片 
夹 着 ， 使 张 平 如 鼓 。 了 

从 镁 过 上 接 去 一 个 称 头 ; 从 铀 人 条 上 又 接 出 一 称 头 ， 作 短 坪 个 
电极 。 两 电极 问 车 接 一 个 电池 ， 那 友 向 闭 膜 片 说 应 ， 或 有 其 他 贡 
澳 的 波动 伟 上 时 ， 因 他 的 振动 ， 发 生 电 流 的 振动 ， 著 将 磷 动 的 电 
流通 至 风 简 中 ， 就 可 苞 得 原来 的 整理 了 。- 一 个 小 小 的 传 话 器 ， 就 - 
此 做 成 了 ; 盏 以 原理 方面 ， 我 们 过 进 且 不 多 说 了 。 





欢 池 站 接 和 定 略 
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四 管 泪 程 收音 机 so 
有 人 说 : 现在 收 半 机， 趋向 交流 志方 面 直流 机 因 乱 有 换 电 池 
的 麻烦 ， 不 像 交 流 机 ， 只 须 将 插 子 ， 对 卜 沙 台 一 插 就 行 ， 所 以 淘 
汰 了 。 但 是 在 内 地 没有 电 妈 的 地 方 ， 直 瀛 机 汪 有 怨 的 信 值 ， 由 下 
面 的 入 路 网 成 的 收 香 机 ， 成 积 优 良 ， 极 合 内 地 之 用 ， 履 位 如 有 和 
趣 太 妨 一 试 ， 如 有 不 信之 外 ， 不 窜 赐 教 是 幸 。 粮 路 : 一 一 











此 楼 多 路 需 央 下 高 明 率 式 。 (T。R。E。) 以 34 作 二 毅 高 遇 率 放 
天 ，32 作 电子 交 速 式 再 生 力 检 波 33 作 低 过 牵 纺 力 放 大 ， 有 。7 无 特 
泵 失 昌之 彤 出 力 ， 低 放 用 电阻 交 违 ， 故 香 量 大 而 乱 失 芙 之 些 ， 再 
生 方 则 以 电位 器 管理 之 ， 各 另 件 之 数值 均 已 详 圭 疝 中 所 需 另 件 之 
数目 如 下 : -一 人 
34 吕 可 释放 大 傈 数 五 极 营 ”二 个 
32 线 能 棚 式 四 标 管 ”一 个 
33 号 弦 力 放大 五 极 管 。 ”一 侦 
四 和 孔 板 下 管 座 三 枚 
五 孔 板 下 管 座 ”一 枚 
.00035MFD ”三 圳 可 殉 肉 电器 ( 须 附 有 拭 借 容 电 器 者 ) 一 做 
0.1MFD 偿 路 容 电 器 “了 枚 
”5MFD “ 傍 路 容 电 器 ”一 枚 
,02MFED ”固定 次 电器 一 枚 


全 
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。00025MRED .固定 容 电 器 二 枚 


10 Ohm 可 过 志 了 仙 一 个 
2Meg ohm 机 漏 一 焦 
0 一 50000ohm 电位 器 (未 天 天 ) ”一 侦 
.25Megohm (二 无 特 ) 电 矶 二 核 
。1Megohm 〈 一 无 特 ) 电 出 入 
“有 了。 了.C。 高 尝 波 扼 制 称 圈 一 履 


A。F.G。 用 低 凋 李 释 压 器 之 火 狗 代用 
A 电 三 伏 股 茧 电池 或 避 电 池 二 个 

了 电 45 伏 腊 电 池 三 个 

C 馆 13 .5 伏 股 

人 金属 盒 10x 61272x22， 一 黎 
隔 砍 圳 (可 用 铀 上 友 自 鼻 ) : 一 一 

狠 圈 用 一 一 长 三 寸 牢 直 径 二 寸 ， 顶 端 顷 开 一 小 蕊 ， 三 个 
苇 空 管用 一 一 四 十 长 直径 一 十 六 分 顶端 开 一 定 寸 孔 ”三 个 


民 图 nr 


下 


天 乏 同 路 称 圈 ， 用 长 三 时 ， 直 径 一 时 之 胶管 ， 炊 般 一 百 十 到 
圈 ， 初 级 二 十 污 轿 ， 初 关节 之 下风 优 二 二 。 用 32 总 梁 包 称 线 弄 
， 第 二 及 第 三 多 圈 之 次 航 ， 同 天 线 回路 粮 倍 、 初 匀 用 36 号 漆 包 
狂 缆 一 百 圈 。 初 次 儿 之 距 内 人 租 二 对， 再 生 粮 图 需 四 十 圈 ' 线 认 以 
小 圆 傈 上 ， 置 第 三 粮 圈 之 泵 狗 内 。 各 入 圈 次 级 之 族 遭 率 ， 必 须 相 
同 ， 以 准 广 法， 可 将 各 迷 团 之 次 狗 ， 未 一 接 零 检 波 届 。 用 雨 警 收 
同 二 电 丰 之 播 舍 由 〈 顶 好 是 焉 不 电 台 ， 误 不 用 天 地 义 ， 收 本 地 播 
车 亦 可 ， 如 此 划 刘 度 租 上 所 估 之 地 位 较 狭 比较 准确 ) 而 记 录 刻度 
盘 所 指 之 度数 ， 岂 度数 最 少 者 需 标 准 .二 将 度数 轧 才 者 二 拆 去 一 二 
圈 ， 至 各 粮 圈 亦 收 同一 电 省 之 播 全 时， 齐 度 秋 所 指 之 度数 加 同 需 
止 ， 天 炊 同 路 粮 轩 之 初 航 ， 头 缕 天 粮 尾 接地 粮 ， 克 极 昧 接 C-。 


ROY 





人 
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尾 楼 高 放 管 相 极 。 
第 二 统 转 之 初 狗 接 第 一 34 之 所 概 “ 三 接 B 十 ， 实 儿 之 接 法 
同 前 。 

第 三 粽 园 初 航 ， 尾 搂 迄 二 34 之 羽 极 ， 曙 楼 也 上 ， 次 籽 头 滨 
地 ， 尾 捷 棚 极 容量 器 。 

再 生 粮 圈 之 确 ， 接 固定 容量 站 。 尾 通 地 。 

电位 器 之 中 央 接 厌 ， 接 32 之 焦 才 极 ， 收 童 机 出 成 后 ， 如 完 
全 拔 恢 ， 可 将 扬 贡 器 及 ABC 电 接 上 ， 插 入 32 及 833 ， 电 位 器 
旋 至 再 生 力 发 生 振 强 之 咸 ， 以 手指 按 327 之 枯 枉 ， 发 生 灾 流 梁 ， 
乃 低 放 良 好 之 象 徽 。 再 插 上 34 芙 空 管 、 收 一 波长 最 长 的 电 训 ， 
一 一 像 XMHA 一 一 校正 三 抵 俩 容 电器 ， 到 极 清楚 狼 亮 坊 止 ， 再 
旋 至 波长 恢 短 不 试 瞪 ， 如 众 电 器 之 某 度 容量 不 淮 娃 ， 则 须 将 容 电 
器 之 最 外 两 片 ( 每 外 ) 磷 动 ， 此 晤 天 傈 公 机 得 失 ， 须 彰 心 较 验 。 

此 机 效力 闫 佳 ， 在 南京 用 一 室内 天 镶 ， 搂 第 - 级 高 放 管 之 棚 
极 上 ， 即 可 收 到 上 海 之 播 香 ， 如 铭 翅 伍 度 加 高 ， 可 将 高 放 屏 回路 
入 圈 ， 糖 於 灰 级 圈 上 上 ， 中 隔 腹 多 ， 印 可 。 








中 央 广 播 志 训 特 别 节 目 预 告 
从 月 十 肛 日 于 万 时 十分 起 
公休 联 积 让 平 期 
《一 ) 深 除 山 一 一 只 秉 乾 (三 ) 彩 楼 配 一 一 杨 温 人 昔 
(三 ) 断 臂 说 性 一 一 陶 一 厂 (四 ) 射 “器 一 一 吴 泽 和 
一 共 月 匡 五 日 十 九 寻 十 修 起 
杨 痢 社 平 刷 《剧目 未 定 ) 
汪汪 rosemeacnrooaprRrmYESPSNPRERRIatovaeacenri 了 rcicsaraleryrRRNPC= 开 raGEEaomoareree 





有 
轻便 式 的 二 燃 交 四 流 长 短波 收音 机 0 
现在 所 介 大 的 一 只 短波 收 基山， 构造 简单 ， 用 鸣 极 省 ， 威 度 

黑 敏 ， 式 样本 巧 ; 极 合 业 从 家 自行 配置 。 兰 凶 得 宜 ， 中 国外 包 

, 在 珊 简 中 亦 能 放出 橱 大 的 普 量 。 

因 篇 左 用 靳 式 槛 作用 的 6F7 趴 空 管 ， 故 此 机 优 机 得 一 三 管 拓 

波 机。 电源 可 直接 楼 硅 家 用 电 夫 要 ， 而 钨 条 党 交 流下 。 

粮 路 如 下 贺 。 利 用 6F7 五 标 部 份 检 波 ， 三 极 部 份 作 低 迪 率 放 

大 ， 台 流 旭 用 1V 锋 整流 管 。 


如 





AZAD 和 人 
效 沧 ， 赴 思 ) 


天 训 回 路 傈 用 纵 电 器 CI 配合 ， 其 容 电量 自 7 一 90mmf 。 因 和 需 
要 感度 去 敏 ， 故 用 棚 漏 检 波 。 以 电位 器 R 4 增 减 焦 相 和 电 豚 而 调 
节 再 生 力 ; 庆 种 前 节 的 方法 ， 可 使 再 生 力 再 称 而 扰 订 己 。 低 明 素 
放大 用 饥 阻 配合 ， 可 得 极 清晰 之 音 戎 。6F7 三 极 部 份 之 屏 阻 三 不 
天 ， 玖 向 不 妨 直接 串 入 屏 同 路 中 。 

- 热 芝 (Heater) 直 接 接 用 110V 电 钦 电流， 以 R5 限 制 其 电流， 
了 包 有 用 中 小 整流 ， 及 一 组 良好 的 滤波 装置 。 因 应 用 直接 电流 ， 
故此 机 接地 丢 契 ， 须 隔 ~-C2 。 
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公 机 应 装 共 红 以 品 少 之 金属 拉 板 及 面板 上 。 线 圈 用 播 入 式 者 
四 枚 ， 自 15 一 200 公 尺 波长 之 电波 ， 俱 可 收 到 。 如 另外 加 出 粽 图 
两 枚 2 旭 广 播 波长 ， 亦 能 全 部 接收 。 

天 儿 以 用 起 根 55 一 I40 并 长 者 ， 最 通 宜 此 楼 之 用 。 

所 用 另 件 ， 琢 列 如 下 : 

GE 一 80mmf 小 型 容 电 器 
C2 002mf。 固 定 容 电器 500V 
C3 .00014mf ,活动 容 电 器 
C4 “。0001mf。 云 母 筷 红 固 定 容 电器 
C5 ” 奥 C4 同 
C6 .0lmf。 固 定 容 电 器 200V 。 
C7C8 8mf , 电 液 容 电器 300V。 
了 LI 5megohm 杉 汪 
 R2 100,0000hm 电 阻 1 天 特 
了 R3 Smegohm 电 阻 区 无 特 
R4 50;000ohm 电 位 器 
R5 ”335ohm 电 限 30 互 特 
Sw ”电源 开关 3 安培 280V 
L1lLL2 四 脚 播 和 式 烷 圈 [ 国 数 见 说 明 ] 
3 30 亭 利 30 千 分 安 联 低 过 率 扼 制 圈 
特 盟 红 漆 金属 撞 板 及 面板 一 付 
七 脚 灯 座 一 只 
四 脚 烘 此 三 只 
办 支 度 稻 一 只 
跑 木 旋 舟 二 只 
金属 隔 肉 喀 一 只 
6R7 号 芙 空 管 一 只 
1VY 号 整流 敬一 只 








一- 一 一 一 -一 一 一- 一 一 一 一 一 一 
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胞 简 =- 付 
狗 男 说 骨 :一 一 
机 极 午 圈 电 径 波长 簿 国 - 机 同 路 图 数 。， 忆 同 路 图 数 





ES 15 一 28 M 1 季 6 半 
工 对 27 一 45 M 19 辽 
去 时 43 一 8&0.M 24 肥 9 
1 去 时 人 一 200M 40 世 19 到 
SS L2 


义 圈 直径 1 生 寸 ， 机 回路 用 28 号 称 ， 屏 回路 用 30 号 名， 翰 炊 
图 之 距 内乱 于 时 。 





妇 见 本 期 第 及 页 = 





新 声 钥 穆 电 胖 月 和 = 


~ 业 永 既 次 几 _ 


只 使 用 便利 的 曙光 旋 钱 


螺 称 旋 伐 的 用 途 ， 我 们 是 
-很 知道 ， 在 拆 取 任 何 楼 件 的 时 


是 ， 使 用 遇 到 汀 特殊 的 地 方 ， 
如 在 收音 机 的 囊 面 ， 手 指 不 能 
天 到 的 所 在 ， 旋 上 一 只 螺 竹 ， 
当然 是 十 分 困 交 。 便利 的 办 法 
2 如 果 在 他 上 面 加 一 点 装置 ， 





定 可 有 效 。 衣 者 有 限 请 如 国 _ 试 。 


取 去 用 油 固 封 麦 压 器 的 方法 


在 一 般 收 营 机 可 面 ， 用 油 
男 圭 的 东西 很 多 ， 类 如 电 庆 磷 
愿 器， 固定 容 电 器 等 愧 。 用 油 
| 圭 的 目的 ， 抵 非 是 避免 损 壤 ， 
|| 一 劳 永 多 的 思想 。 知 栓 填 之 
由 知 了 拆 取 是 非常 困 史 ， 而 且 最 
- 不 清 温 ， 因 和 需 必 须 将 油 深化 ， 
姑 能 取 鲜 。 便 惠 的 方法 ， 如 固 
| 所 示 。 此 法 乃 昌 他 不 抄 来 ， 特 
供 纵 我 们 的 同好 。 
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可 旋 动 的 环 状 天 芒 装 置 方法 


在 电 放 类 立 的 区 域 
内 ， 屋 内 环 状 天 和 粮 ， 可 
以 说 是 最 实用 。 因 和 需 证 
能 增加 选择 性 ， 双 可 以 
各 如 天 电 的 于 援 。 不 过 
在 用 的 时 候 :三 向 性 很 
有 了 关 傈 的 。 所 乌 旋 转 的 
装置 ”有 不 能 少 。 人 简便 
的 办 法 ， 述 之 截 后 ， 究 
否 售 用，-- 试 便 知 。 

用 一 十 字 木 架 每 渴 
长 15 英 寸 ， 各 图 相 距 牢 、 
时 ， 用 电 欠 烙 线 三 十 一 
圈 认 其 上 ， 其 他 装置 ， 
人 姿 冰 右 图 。 





配 册 回 授 式 收 香 机 的 小 知 哉 


用 过 矿石 收 香山 的 同好 ， 都 是 很 想 作 进 一 步 的 研究 配 出 章 管 
回 授 式 收音 机 。 因 可 路 沦 不 利雅， 消耗 此 多 要 何 ， 洲 是 配 儿 合法 
入 和 梧 ， 划 收 到 很 下 思 万 的 播音 。 比 较 用 碘 石 机 是 有 办 起 得 和 多 了 。 
在 盘 作 的 时 候 ， 最 要 注意 的 便 是 同 授 。 如 果 没有 同 授 ， 便 名 不 符 
实 ， 不 能 有 效 。 兹 将 研究 所 得 ， 壕 之 候 熏 ,以 供 该 者 参考 。 


新 羽 纪 迷 电 人 宁 月 刊 20 


易 起 回 授 
所 用 芙 空 管 放大 傈 数 天 
加 一 容 电器 於 屏 路 间 
屏 电 胜 增高 
不 易 起 同 授 
加 REFC 以 和 后 
同 授 穆 圈 圈 娄 少 
其 空 管用 时 长 久 
不 起 回 授 
回 授 轿 二 端 接 错 或 方向 相反 
同 授 转圈 数 太 少 
”了 电池 不 足 
调节 和 迷 圈 的 简易 方法 
配 观 收 香 机 ， 用 共 轴 容 电器 于 ， 各 狼 粮 闭 之 威 应 量 ， 必 须 一 


致 ， 方 甬 收 效 。 较 准 手 车 咎 繁 ” 简易 的 方法 ， 可 将 初级 改 需 可 壳 
者 ， 亦 能 获得 优良 之 成 业 。 





本 刊 坊 许 者 之 刊物 
读者 如 需要 何 种 文 


字 藉 来 信 千 知 如 有 
佳作 惠 寄 尤 所 圾 地 
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局 网 简 介 铝 


六 








Ge 全 人 9 
1A6 号 是 多 硬 式 其 空 管 总 需 超 宪 外 差 直流 收录 机 改 寻 一 管 完 
成 混 波 及 振 引 两 管 之 作用 ， 亦 可 独立 便 用 如 一 单 管 ， 是 以 可 路 方 
面 大 乱 改 进 。 


特 性 
灯 夭 时 礁 ( 直 流 ) ， 2。0 伏 腕 
燃 疆 电流 0.06 安培 
各 付 关 容 电 量 
第 四 棚 和 与 屏 极 (用 陋 风 器) 0。.25 mmf 
第 四 机 与 第 三 栅 ( 用 陨 由 时 ) 0 全 DiF 
第 四 棚 导 第 一 棚 ( 用 隔 既 中) 0.1 mmf 
第 一 棚 与 第 二 杭 0。.8 mmf 
第 四 机 与 其 他 各 极 ( 高 届 率 办 人 ) 10.5 mmf 
第 三 棚 与 其 他 各 愿 ( 振 淮 输 出 ) 6 mmf 
第 一 棚 与 其 他 各 栋 ' 振 温 输 入 ) 5 mmtf 
屏 与 其 他 各 标 : 秽 贸 册 ) 
芙 鹤 党 高度 4 者 一 叶 
其 鹤 管 直径 工 剖 过 
里 空 营 项 由 金属 
里 空 管 燃 脚 六 只 


用 作 沟 波 器 


屏 奈 最 大 180 伏 腕 ， 
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一 最 大 


能 棚 ( 第 三 棚 由 第 五 相 ) 
屏 棚 (第 二 棚 ) 
控 棚 .第 四 棚 ) 
险 极 怨 电 沪 
艳 定 之 工作 情形 
炎 压 
屏 压 
能 棚 ( 第 三 相 僵 第 五 棚 ) 
屏 相 (第 二 棚 ) 
控 栅 (第 四 胡 
振 棚 阻 ( 第 -- 棚 ) 
屏 极 电 沪 
能 棚 电 访 
屏 棚 电流 
振 强 棚 电 流 
险 极 粮 流 
屏 标 电 前， 
和 奔 疲 遵 榨 


铬 玻 浒 率 ( 丙 时 22。.5VY 时 ) 


装 


6。2 


最 大 
最 小 
最 天 


置 


1A6 号 管 叶 二 呈 算 可 垂直 装 ， 其 炊 秋 可 接 二 伏 胶东 电池 下 容 
气 电 好 ， 亦 可 用 二 只 喜 电 池 曲 陷 惟 须 加 - 可 赤 电 阻 跨 接 一 电 故 去 
校 之 使 通 咏 二 伏 腕 ， 用 昔 电 好 时 自 须 电阻 ， 用 蕉 窜 和 氧 电池 时 旭 应 
加 二 固定 电阻 ， 其 数 鸽 使 空 所 电池 最 初 接 上 时 炊 红 两 端 不 改 超 浊 
2.15 伏 股 此 种 炊 条 不 宜 于 曲 罗 使 用 ， 灯 座 第 三 端 宪 接 电池 之 正极 
; 此 种 芙 空 管 ， 宜 完全 隐蔽 ， 以 锡 时 他 儿 续 速 。 
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67。 “ 伏 股 
185 伏 股 
3 伏 觅 

9 千 分 安 倍 
2 伏 腕 
180 伏 股 
67.5 伏 觅 
135 伏 受 
一 8 伏 股 
50000 欧姆 
1 分支 笛 
2。4 于 分 安倍 
2 起 个 交合 
0.2: 于 分 安倍 
6。2” 千 人 安 倍 
0.5 百世 欧姆 
300 。” 兆 分 演 

和 兆 分 并 
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飚 用 

1A6 号 惧 空 管用 以 磷 波 ， 即 能 供 自家 拍 强 同 时 混和 外 来 电波 
以 产生 所 希 费 之 中 间 遇 波 ， 完 成 此 项 任务 ， 各 天 数值， 已 立 圭 于 
特性 节 内 。 最 要 者 ， 禽 屏 棚 及 屏 极 电压 ， 均 大 高 于 能 棚 礁 ， 此 种 
其 空 管 于 振 恤 入 路 内 怪 微 释 动 钨 妨 各 粮 圈 须 从 需 配 置 ， 屏 机 电 脸 
,不 得 超过 最 大 值 135 伏 胶 ， 但 须 恢 高 于 能 机 压 可 由 乙 电 池 供 粉 
; 或 由 屏 极 电 诉 通 当 接 出 经 一 平 囊 0。.1uf 旁 路 电容 器 之 20000 欧 姆 
电阻 ， 振 星 称 路 内 棚 回 路 电阻 之 大 小 微 有 更 达 扰 天， 但 顷 使 屏 相 
电压 及 能 棚 压 而 校正 之 坎 称 电 旋 ， 构 舱 6 千 分 安 倍 ， 钴 险 如 何 ， 
不 得 超过 最 大 值 ，9 千 分 妥 倍 。 

质 历 加 于 第 四 棚 者 ， 可 有 相当 限度 之 杰 动 以 控制 此 管 之 静 化 
收 丛 ， 例 如 ， 能 棚 压 67。5 伏 甬 电 压 可 磷 自 一 3 至 一 25 > 如 焦 压 改 
低 ， 则 屏 流下 荐 点 了 之 亦 低 ， 此 种 十 大 下 基点 之 特性 ， 与 相似 之 
超 等 控制 管 组 合 可 增收 香 机 之 优 伍 度 。 

因 屏 奥 第 四 机 六 电容 量 ， 和 与 屏 极 荷 载 电 容量 感应 量 成 平行 路 
， 故 必 须 用 一 互 值 荷载 电容 量 饭 限制 路 过 荷 各 之 高 遇 波 电 有 历 ， 屋 
不 如 此 ， 印 同 授 相 消 因 之 屏 路 荷载 电容 器 不 得 小 于 50 兆 分 兆 分 法 
拉 特 
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本 一 上 内 柑 VODO 谋 


”25 : 新 误 急 粮 包 有 趾 月 刊 





RCA R 37-P 六 管 机 褒 明 
淮 乏 电压 115 伏 用 
波长 秀 转 
有 长波” ”540 于 尝 波 亚 1500 千 过 波 
短波 ”1400 千 波 至 2800 千 过 波 
58 ， 任 高 过 率 放 大 
2A7 “ 策 任 第 一 检 波 及 振 萝 
58 “ 任 中 间 遇 达 放 天 
2B7 “委任 第 二 检 波 及 自 蜗 控制 昔 晶 
2A5 ” 任 纠 力 放大 
80 整流 
各 极 电 有 吸 ， 实 测 如 下 : 
鞭 空 管 ” 除 极 至 相 极 “” 附 极 玉 能 棚 “ 屏 礁 屏 流 入 压 





58 3V 95V .265VY 5MA 2.31V 

2A7 3V 9%V 255V 3MA 2.31V 

58 sV 95V ”255V 5MA 2.31V 

2B7 W5V -9V 60 2MAE2-81T 

2A5 20V 250V 285V 33MA 2.81V 

80 550V 75MA 4.82 习 
下 期 生路 预告 


RCA 300 号 四 管 两 用 收 鞋 机 
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淖 开打 判 呈 


本 刊 思 便 於 苇 考 司 君 研究 起 见 特 关 问 答 山 凡 并 于 扰 哥 电 锁 衣 
之 问题 ， 可 来 画 询 问 均 于 此 栏 内 答 覆 ， 一 邹 须 注意 之 事项 分 过 锥 


0 





际 


1。 凡 有 谣 间 多 请 蔷 书 姓名 及 通讯 外 蓝 贴 足 季 查 

2。 来 画 须 用 黑 笔 己 不 租 腔 草本 刊 收 到 和 后 恢 立 发 才 候 不 夯 复 
83。 问题 久 扰 称 电 常 改 吉 限 每 炙 三 问 如 有 辫 但 之 问题 她 不 答复 
4。 半 题 如 组 用 图 解答 每 图 在 三 营 以 下 者 须 付 裂 版 帆 大 洋 四 角 
5。 职 于 请 寄 交 南京 南 捕 厅 十 七 号 本 入 新 部 后 月 刊 问答 棚 





名 容 夫 街 司 裕 情 交 张 森 荣 
(一 ) 问 “以 电 铃 粮 附 着 电 炊 花 乏 上 ， 作 和 塌 天 乏 ， 何 以 与 普通 天 称 
一 样 ? 
答 “” 钴 穆 电 波 烷 ， 在 有 超 科 之 钢 称 上” 亦 能 通过 ， ; 部 用 皮 入 
亦 可 篇 天 和 粮 。 
(二 ) 闻 。 兹 有 再 生 式 一 煤 杰 ， 呐 空 管 篇 Telefunken RE151 号 ， 
活动 容 电 器 和 需 二 十 一 片 。00025 小 法 拉 特 。 园 定 容 电 器 
和 坊 。005。 抵 抗 需 6ohm 线圈 篇 26 距 洪 包 可， 第 底 形 ， 初 
圾 2 叶 牢 直径 20 圈 ， 次 级 3 叶 直 径 55 圈 ， 再 生 2 时 直径 44 
圈 。 在 南通 用 筑 简 能 器 蘑 锡 郑 国 华 亚 贡 友 联 武 进 等 台 。 
但 杭州 及 沽 之 大 中 理 明 这 中 西亚 美 生 五 央 电 力 较 大 之 电 
剖 ， 和 从 未 收 到 ， 不 知 何 故 。 以 上 所 并 狠 转 之 数 ， 有 未 合 
否 ? 
答 ” 初 澳 乏 圈 诚 至 十 五 圈 ， 及 天 和 粮 减 短 一 坛 ， 阔 请 注意 回 授 
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是 否 有 死 点 。 
史 子 松 万 江 菇 党 南 19 吴 
(三 凋 ” 伐 石 机 距 京 四 在 昔 时 :不 能 收 到 南京 播 理 ， 是 否 因 电 廊 
过 速记 徽 ， 或 矿石 机 不 能 收 到 纸币 秽 声 澳 , 请 答 其 理由 ? 
答 ” 夏 石 机 无 放大 力 ， 故 速 感 播 理 ， 不 能 收 下 。 
(四 ) 癌 。” 天线 用 紫铜 条 不 知 以 何 号 码 禽 诗 。 

答 ”天 入 以 较 粗 篇 佳 ， 最 好 用 七 根 22 号 纺 成 一 根 者 。 
(五 ) 问 ”活动 储 电 器 上 列 度 答应 以 活动 片 与 固定 片 彼此 完全 相 遗 
“ 掩 时 和 坊 寺 度 击 以 完全 不 相 禹 掩 坟 需 度 其 容量 是 否 以 完全 
相 选 掩 时 和 需 最 大 ? 收 较 长 之 波 是 活动 片 与 固定 片 相 遗 掩 
熏 多 收 这 程 之 同一 波长 唱 度 秀之 度数 有 振东 别 ? 
活动 储 电器 以 二 片 完 人 至 相 掩 时 ， 其 电容 量 需 最 大 ， 在 刻 
天 诅 上 篇 100 度 。 波 长 与 电容 成 正比 例 ， 但 收 程 之 速 近 
与 波长 无 天。 


二 申 全 | 鞭 甫 


本 刊 洗 重 鬼 穆 电 实用 方面 ， 答 最 简 昔 最 伍德 之 贡献 ， 已 于 发 
刊 番 中 述 及 。 但 业 从 服务 时 间 有 限 ， 初 期 出 版 ， 稍 受 忽 促 ， 缺 点 
在 所 不 免 ， 泣 荷 矣 原 。 众 本 刊 同 人 、 抱 定 宗 旨 ， 炎 入 汐 去 各 种 妇 
字 ， 乌 求 于 最 简单 之 中 ， 不 失 要 素 ; 最 敏捷 之 中 ， 不 失 正 专 : 一 
研究 易于 了 解 ， 一 宣传 易于 普及 。 则 钨 线 电 事业 之 前 途 ， 乃 丛 光 
大 。 顾 海内 外 同好 ， 时 鲍 嘉 言 ， 公 同 贰 助 项 1 。 (L) 


为 








新 声 因 林 鲁 


MODERN RADIO 
中 寿 民 国 二 十 三 年 八 月 三 十 日 再 版 
本 
三 辑 人 获 子 留 - 吴 赴 昌 ” 朱 上 鹤 ” 王 抑 平 
发 行人 范 建 中 
改行 所 新 囊 抵 粮 电 研究 社 
神 址 ”南京 中 但 路 南 捕 厅 十 七 号 
电话 “二 三 一 九 七 
分 发 行 所 “ 独 喜 插入 电 硬 究 科 驻 沽 办 事 不 
上 海 “ 法 租界 望 直路 南 永吉 里 三 十 四 号 


印 剧 ! 所 人 ”站 印 书 局 
南京 “ 钢 铬 坊 十 六 号 “和 夺 电 放 二 二 二 一 二 


定 价 


每 月 三 期 二 日 十 六 日 出 版 
人 全 预定 全 年 冉 四 期 一 元 从 角 宇 年 九 角 五 分 邮 在 内 
性 " 弄 代 洋 九 五 - 折 


猎人 售 简 重 
一 、 代 售 份 数 每 灵 份 数 十 册 起 算 每 期 至 少 销 去 五 份 
二 、 代 售 酬金 钴 渝 由 代 售 人 现 售 或 季 寄 概 照 本 河 定 价 每 姐 予 
三 分 
三 、 糙 赋 期 限 代 售 亏 价 不 论 已 未 储 完 至 多 三 三 个 月 结算 一 次 缴 清 
款项 放 期 不 缴 者 由 本 和 社 本 催 如 仍 未 稚 清 得 停止 宕 
售 论 将 欠 数 追偿 
四 、 人 名 证 除 本 入 所 在 地 南京 上 海 之 外 其 他 各 进 经 售 者 必须 
有 南京 或 上 海 之 店 保 和 否则 每 期 经 销 二 士 份 及 内 才 
须 先 付 保 证 金 二 元 份 炽 多 者 照 加 停 焉 经 售 蛙 由 本 








和 社 将 保 坟 金 发 逮 

书 、 退 “ 沁 倾 售 之 书 如 至 下 一 期 时 版 后 二 月 未 沟 信 是 者 得 寄 
还 本 社 其 活 损 残缺 者 不 收 

六 "接洽 巧 除 上 海 逐 向 本 入 驻 泥 办 事 卡 接洽 外 其 他 各 埠 请 癌 


南京 南岳 廉 十 七 号 本 社 接洽 





关 证 痪 届 
有 如 加 志和 区 结 
水 钙 祝 。 半 我 天 示 放 庚 钢 。 因 沁 禹 下 区 巡 涩 了 活 
迪 了 太 党 普 芋 上 员 王 好 拒 以 国 。 区 区 11 加 尊 拉 
“国门 迎 贿 。 世 亲政 K 授 党。 闫 党 让 来 远 川 老 
玉 革 达州 三。 案 1 回流 刁 作 让 定 。 艺 时 医术 和 
证 册 兴 得 让 匡 梓 ， 笠 昌 色 挟 艺 疙 各 忽 着 。 
ee 贤 - : 孝 ， 纶 却 





